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SECTION I 
INTRODUCTION 


1. Scope 

This manual lists repair parts that are required for 
maintenance of Quartz Oscillator, Hewlett-Packard 
Model 105AOPTION908 and is applicable to Army Area 
Calibration Teams (AACT's). 


NOTE 
Throughout this manual, DS is used to in- 
dicate AACT. 
2. General 


This manual is divided as follows: 

a.[ Section 1 Introduction. 

b. Repair Parts List. ^ list, in 
alphabetical sequence, of repair parts authorized for the 
performance of maintenance at the AACT. 


с. National Stock Number and 
Reference Number Index. A list in ascending numerical 
sequence, of all National stock numbers (NSN’s) appear 
ing in the repair parts list, followed by a list of all ref- 
erence numbers in alpha-numeric sequence appearing in 
the list. The NSN’s and reference numbers are cross- 
referenced to a figure number and item number in col- 


1-1 


umn 1. 


NOTE 
The figure and item number columns repre- 
sent cross-reference numbers, since illustra- 
tions are not included in this manual. 


3. Explanation of Columns 

Refer to section | of TM 9-4931-700-34P for explanation 
of columns (para 3), special information (para 4, except 
for subparagraph 40 which is not applicable to this 
manual), and abbreviations (para 6). 


4. How to Locate Repair Parts 

When NSN or reference number is unknown, use the 
repair parts listing and locate the item by description. 
When National stock number or reference number is 
known, use the list of NSN’s or the reference numbers 
and locate the cross-referenced figure and item number. 
Locate the cross-referenced figure and item number 
under column 1 of the repair parts list for the complete 
description of the repair part. 


SECTION II TM 9-4931-497-34P 
REPAIR PARTS LIST 


(3) (4) (6) 
DESCRIPTION 


( 
Ен 


1) (2) 
(а) | (b) NATIONAL 
FIG| ITEM SMR STOCK PART 
NO.| NO.| CODE NUMBER NUMBER 


GROUP 6648 
QUARTZ OSCILLATOR 


105AOPTION908 28480 


"Mainframe Assembly Consisting of" 


6140-00-469-4499 | 1420-0019 BATTERY,STORAGE 24.0 VOLTS 

5365-00-061-2906 | 1410-0052 BUSHING,MACHINE THREAD 

4935-00-961-9604 | 1200-0092 BUSHING,TRANSISTOR 

6150-00-223-7495 | 114B-16A CABLE ASSEMBLY,POWER,ELECTRICAL ... 

5910-00-138-1326 | 0160-3036 CAPACITOR ELECTRICAL 

5910-00-431-3956 | 0160-2437 CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC. 

5910-00-472-5006 | 0160-3043 CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC. 

6625-00-850-2241 | 15060-0049 CIRCUIT CARD ASSEMBLE 

5961 -00-961-3862 | 1200-0087 CLAMP TRANSISTOR 

5950-00-138-1364 | 9100-2430 COIL,ELECTRICAL 

5935-00-477-1147 | 1250-0901 CONNECTOR,ELECTRICAL 

5935-00-893-0749 | 1251-0111 CONNECTOR,MALE 

5935-00-988-7758 | 1250-0102 CONNECTOR,ELECTRICAL 

5935-00-421-2774 | М53106Ғ14555 CONNECTOR,PLUG,ELECTRICAL 1251- 
0126 FSCM 28480 


о Б момо а ББ помо са 


= 


5955-00-139-9972 | 0410-0040 

5920-00-881-4636 | 342014 FUSEHOLDER,EXTRACTOR POST ....1400- 
0084 FSCM 28480 

5999-00-415-5362 | 5040-4528 GUIDE,CIRCUIT CARD 

5999-00-228-5980 | 1205-0008 BODY,HEAT SINK 

5970-00-072-1625 | 0340-0039 INSULATOR,BUSHING 

5970-00-900-4985 | 1200-0076 INSULATOR,PLATE 

5970-00-251-6372 | 5000-0230 INSULATOR,PLATE 

5355-00-939-0497 | 0370-0104 

6625-00-41 2-1209 | 5060-0774 RACK,MOUNTING 

5310-00-134-3912 | 1205-0007 NUT,HEAT,SINK 

5310-00-410-2926 | 2950-0040 NUT,PLAIN, HEXAGON 

6625-00-434-3248 | 00105-6002 OVEN CHAMBER ASSMMBLY 

5905-00-935-8480 | 0757-0952 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-935-8466 | 0757-0948 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-935-8470 | 0757-0900 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-064-5739 | 2100-2425 RESISTOR,VARIABLE, WIRE WOUND 

5961 -00-480-687 | 11205-0036 RETAINER TRANSISTOR 

5930-00-977-1760 | 3101-0033 SWITCH,SLIDE 

5930-00-480-9627 | 0440-0055 SWITCH THERMOSTATIC 


= 
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SECTION II TM 9-4931-497-34P 
REPAIR PARTS LIST 


(2) (3) (4) (6) 
ILLUSTRATIO DESCRIPTION 


(а) | (b) NATIONAL 
FIG| ITEM SMR STOCK PART 
NO.| NO.| CODE NUMBER NUMBER 


6625-00-922-3617 | 5060-0630 EXTENDER,BOOARD ASSEMBLY 
5940-00-920-8971 | 0340-0019 TERMINAL BOARD 
5940-00-056-5560 | 0340-0037 TERMINAL,STUD 
5961-00-985-9073 | 1854-0039 TRANSISTOR 

5961-00-931-7024 | 1854-0020 TRANSISTOR 

5961-00-976-4893 | 1200-0080 WAFER TRANSISTOR 


4931-01-023-8080 | 00105-6017 CIRCUIT CARD ASSEMBLY 1 MHZ DIVIDER 
CONSISTING OF 


5910-00-911-9271 | 0160-0161 CAPACITOR, FIXED,ELECTROLYTIC 

5910-00-689-8751 | 5C50 CAPACITOR,FIXED,CERAMIC..DIELECTRIC 
0150-0121 FSCM 28480 

5910-00-924-9758 | 0140-0178 CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC... EA 

5910-00-852-2657 | RDM15F101G3C CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 
0140-0176 FSCM 28480 

5910-00-914-2623 | 0140-0208 CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 

5910-00-858-8865 | 0140-0179 CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 

5910-00-772-6728 | 0140-0221 CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 

5910-00-403-8872 | CV31D350 CAPACITOR,VARIABLE,CERAMIC DIELECTRIC 
2K 0121-0046 FSCM 28480 

5910-00-069-0362 | CM10ED470G03 CAPACITOR.FIXED,MICA DIELECTRIC 0140- 
0204 FSCM 28480 

5910-00-728-4973 | 0140-0231 CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 

5910-00-914-4733 | 0140-0154 CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 

5910-00-065-8653 | CMO6FD302F03 CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 0140- 
0159 FSCM 28480 

5910-00-850-3498 | 0140-0180 CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 

5950-00-845-6927 | 9140-0129 COIL,RADIO FREQUENCY 

5950-00-865-9044 | 9140-0107 COIL,RADIO FREQUENCY 

5950-00-932-2727 | 9140-0118 COIL,RADIO FREQUENCY 

5905-00-935-8470 | 0757-0900 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-935-8479 | 0757-0940 RESISTOR FIXED 

5905-00-102-5705 | 0757-0893 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-935-8478 | 0757-0936 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-102-5693 | 0757-0924 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-110-0861 | 0757-0897 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-494-5068 | 0757-0921 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-225-2057 | 0757-0929 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-935-8474 | 0757-0916 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-981-5340 | 0757-0955 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-225-2061 | 0757-0957 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-482-0548 | 0757-0963 RESISTOR,FIXED,FILM 
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SECTION II TM 9-4931-497-34P 
REPAIR PARTS LIST 


(2) (3) (4) (6) 
ILLUSTRATIO DESCRIPTION 


(а) | (b) NATIONAL 
FIG| ITEM SMR STOCK PART 
NO.| NO.| CODE NUMBER NUMBER 


5905-00-482-0549 | 0757-0976 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-244-7253 | 0757-0944 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-225-2062 | 0757-0958 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-935-8476 | 0757-0930 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-348-2713 | RNC55K5110FS RESISTOR,FIXED,FILM 0757-0917 FSCM 
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5905-00-858-8889 | 0757-0474 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-935-8466 | 0757-0948 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-935-8475 | 0757-0920 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-102-8024 | 0757-0922 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-244-7252 | 0757-0942 RESISTOR,FIXED,FILM 

5961 -00-931-6995 | 1902-3125 SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 
5961-00-965-5917 | 1901-0040 SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 
5950-00-189-6268 | 05061-8006 TRANSFORMER 

5950-00-180-4042 | 05061-8005 TRANSFORMER,POWER,STEP-DOWN 
5950-00-451-7471 | 05061-8007 TRANSFORMER,ELECTRICAL 
5961-00-954-6100 | JAN2N708 TRANSISTOR 1854-0005 FSCM 28480 
5961-00-412-4340 | 1855-0056 TRANSISTOR 

5961-00-990-5369 | 1854-0003 TRANSISTOR 

5961-00-998-1923 | 1854-0023 TRANSISTOR 
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4931-01-023-8081 | 00105-6018 CIRCUIT CARD ASSEMBLY 


CONSISTING OF 


оо 


5910-00-689-8751 | 5C50 CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC 
0150-0121 FSCM 28480 
5910-00-809-5484 | 0160-0127 CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC. 
5910-00-809-5484 | 0160-0127 CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC. 
5910-00-850-3498 | 0140-0180 CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 
5910-00-725-0495 | 0160-0194 CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC.. 
5910-00-477-5023 | 0140-0170 CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 
5910-00-626-9499 | 0160-0301 CAPACITOR ELECTRICAL 
5910-00-469-2823 | 0140-0228 CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 
5910-00-772-6726 | 0140-0220 CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 
5910-00-234-9817 | 0160-0174 CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC. 
5910-00-850-2141 | 0140-0235 CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 
5910-00-929-4725 | 192P22352 CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 
0160-0162 FSCM 28480 
5910-00-893-1261 | 0160-0163 CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRICEA 1 
5950-00-845-6927 | 9140-0129 COIL,RADIO FREQUENCY 
5950-00-809-4071 | 9140-0072 COIL,RADIO FREQUENCY 
5950-00-851-0070 | 107A-9F COIL ASSEMBLY,RADIO FREQUENCY 
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SECTION II TM 9-4931-497-34P 
REPAIR PARTS LIST 


(2) (3) (4) (6) 
ILLUSTRATIO DESCRIPTION 


(а) | (b) NATIONAL 
FIG| ITEM SMR STOCK PART 
NO.| NO.| CODE NUMBER NUMBER 


5905-00-935-8470 | 0757-0900 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-935-8479 | 0757-0940 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-102-5705 | 0757-0893 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-482-0549 | 0757-0976 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-244-7253 | 0757-0944 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-935-8476 | 0757-0930 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-935-8466 | 0757-0948 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-244-7252 | 0757-0942 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-935-8478 | 0757-0936 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-481-8280 | 0757-0947 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-225-2056 | 0757-0927 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-102-5691 | 0757-0915 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-432-0423 | RNC55K5112FS RESISTOR,FIXED,FILM 0757-0965 FSCM 


со 02 02 00 00 ©з ©з 02 02 00 00 со со 
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5905-00-110-0864 | 0757-0918 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-935-8481 | 0757-0950 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-195-3497 | 0757-0966 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-102-8021 | 0757-0926 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-194-0365 | 0757-0968 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-1 10-0865 | 0757-0928 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-102-8023 | 0757-0934 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-989-2814 | 0757-0937 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-103-1491 | 0757-0946 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-103-1491 | 0757-0946 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-1 10-0863 | 0757-0908 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-102-8025 | 0757-0912 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-481-8279 | 0757-0906 RESISTOR,FIXED,FILM 

5961 -00-931-6995 | 1902-3125 SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 
5961 -00-965-5917 | 1901-0040 SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 
5961 -00-412-4340 | 1855-0056 TRANSISTOR 

5961 -00-990-5369 | 1854-0003 TRANSISTOR 

5950-00-180-4042 | 05061-8005 TRANSFORMER,POWER, STEP-DOWN 
5950-00-086-9260 | 05061-8008 TRANSFORMER,RADIO FREQUENCY 
5950-00-851-0090 | 107A-9C TRANSFORMER,POWER 
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4931 -01-024-6968 | 00105-6029 CIRCUIT CARD ASSEMBLY EFC AND 5MHZ 
CONSISTING OF 


5910-00-542-2010 | 0150-0093 CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC. 
5935-00-497-5630 | 1250-0257 CONNECTOR,ELECTRICAL 


SECTION II TM 9-4931-497-34P 


ILLUSTRATIO 


1) (2) 
(а) | (b) NATIONAL 
FIG| ITEM SMR STOCK PART 
NO.| NO.| CODE NUMBER NUMBER 


5905-00-482-0549 | 0757-0976 -RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-348-2713 | PNC55K5110FS RESISTOR,FIXED,FILM 0757-0917 FSCM 


(3) (4) (6) 
DESCRIPTION 


5905-00-858-6799 | 0757-0441 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-974-6084 | 0698-3156 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-858-6501 | 0757-0938 RESISTOR,FIXED,FILM 
5905-00-102-5706 | 0757-0941 RESISTOR,FIXED,FILM 
5961-00-965-5917 | 1901-0040 SEMICONDUCTOR DEVICE,DIOOE 


4931-01-023-8079 | 00105-6026 CIRCUIT CARD ASSEMBLY POWER SUPPLY 
CONSISTING OF 


5910-00-689-8751 | 5C50 CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC 
0150-0121 FSCM 28480 

929-4725 192P22352 CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC.. 
0170-0024 FSCM 28480 

5905-00-935-8470 | 0757-0900 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-225-2057 | 0757-0929 RESISTOR FIXED 

5905-00-102-8021 | 0757-0926 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-102-8025 | 0757-0912 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-851-4065 | 0812-0006 RESISTOR,FIXED,WIPE WOUND 

5905-00-858-6501 | 0757-0938 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-994-8480 | 0757-0473 RESISTOR,FIXED,FILM 

5961 -00-951-1505 | 1901-0028 SEMICONDUCTOR DEVICE 

5961 -00-060-8638 | 1901-0026 SFMICONDUCTOR DEVICE 

5961 -00-990-5369 | 1854-0003 TRANSISTOR 

5961 -00-962-5213 | 1853-0001 TRANSISTOR 

5961 -00-246-2429 | 1853-0024 TRANSISTOR 
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6625-00-453-5017 | 00105-6006 CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
CONSISTING OF 


5910-00-138-1324 | 0160-2671 CAPACITOR ELECTRICAL 
5910-00-403-2448 | 0160-2672 CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC.. 
5910-00-752-4172 | 0180-0100 CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 
5910-00-784-0927 | 0150-0050 CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC. 
5910-00-852-2987 | 0150-0122 CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC. 
5905-00-102-5693 | 0757-0924 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-998- 1826 | 0757-0923 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-935-8474 | 0757-0916 RESISTOR,FIXED,FILM 

5905-00-138-3410 | 2100-2224 RESISTOR, VARIABLE, WIRE WOUND 
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SECTION II 


ILLUSTRATIO! 


(a) | (b) 
FIG | ITEM SMR 
NO.| NO.| CODE 
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(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5905-00-102-8024 
5905-00-102-5704 
5905-00-482-0549 
5905-00-935-8472 
5905-00-935-8470 
5905-00-138-3408 
5920-00-137-8939 
5961-00-998-1923 


4931-01-023-8078 


6625-00-439-2639 
6625-00-439-2664 
5910-00-138-1324 
5910-00-211-1611 
5910-00-138-1322 
5910-00-138-1323 
5910-00-494-4658 


5910-00-255-3739 
5910-00-409-7700 
5910-00-138-1321 
5910-00-138-1319 
5910-00-138-1324 
5910-00-138-1316 
5910-00-403-8872 


5910-00-494-4658 


5910-00-851-3731 
5910-00-075-9238 


5950-00-820-9760 
5950-00-138-1313 
5950-00-138-1314 
5935-00-400-4177 
5955-00-758-1562 
5905-00-102-5693 
5905-00-935-8466 
5905-00-102-5706 
5905-00-998-1825 
5905-00-935-8473 


TM 9-4931-497-34P 


REPAIR PARTS LIST 


(4) 


PART 
NUMBER 


0757-0922 
0757-0939 
0757-0976 
0757-0904 
0757-0900 
0837-0035 
2110-0254 
1854-0023 


00105-6010 


00105-6005 
00105-6009 
0160-2671 
0160-2055 
0160-2669 
0160-2670 
CM10ED330G03 


0180-0218 
0160-3025 
0160-2668 
0160-0212 
0160-2671 
0122-0011 
CV31D350 


CM10ED330G03 


0160-0763 
CM10ED390G03 


9140-0019 
00105-8004 
00105-8005 
1251-1636 
5080-0049 
0757-0924 
0757-0948 
0757-0941 
0757-0931 
0757-0909 


(6) 
DESCRIPTION 


RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR ELECTRICAL 
FUSE LINK, THERMAL 
TRANSISTOR 


CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
CONSISTING OF 


CIRCUIT CARD ASSEMBLY OSCILLATOR 5 MHZ 
AUTOMATIC GAIN CONTROL 

CAPACITOR ELECTRICAL 
CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC. 
CAPACITOR ELECTRICAL 

CAPACITOR ELECTRICAL 
CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 0121- 
0179 FSCM 28480 
CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 
CAPACITOR,FIXED,GLASS DIELECTRIC 
CAPACITOR ELECTRICAL 

CAPACITOR ELECTRICAL 

CAPACITOR ELECTRICAL 

CAPACITOR ELECTRICAL 

CAPACITOR, VARIABLE,CERAMIC DIELEC- 
TRIC 0121-0046 FSCM 28480 
CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 
0160-0179 FSCM 28480 
CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 
CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 
0140-0190 FSCM 28480 

COIL,RADIO FREQUENCY 
COIL,ELECTRICAL 

COIL,ELECTEICAL 
CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL.. 
CRYSTAL UNIT QUARTZ 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
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SECTION II 


ILLUSTRATIO! 


(a) 
FIG 


NO. 
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(b) 
ТЕМ SMR 
NO.| CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5905-00-138-3402 
5905-00-935-8478 
5905-00-256-8993 
5905-00-998-1906 
5905-00-113-3613 
5905-00-102-8022 
5961-00-752-6121 


5961 -00-138-5085 
5961-00-965-5917 
5940-00-401-3643 
5961-00-927-2851 
5950-00-260-01 19 
5950-00-260-0108 


6625-00-453-5018 


5910-00-21 1-1611 
5910-00-403-8872 


5910-00-144-4383 


5910-00-891-4246 
5910-00-469-2852 
5910-00-018-8766 


5910-00-914-2623 
5910-00-138-1318 
5950-00-138-1364 
5905-00-935-8466 
5905-00-1 10-0864 
5905-00-989-2814 
5905-00-102-5706 
5905-00-935-8470 
5905-00-102-8022 
5905-00-244-7258 
5905-00-244-7254 
5905-00-244-7198 
5905-00-126-6705 


5905-00-935-8469 
5905-00-116-1059 
5905-00-139-2305 


TM 9-4931-497-34P 


REPAIR PARTS LIST 


(4) 


PART 
NUMBER 


0721-0025 
0757-0936 
2100-1738 
0757-0346 
2100-2216 
0757-0954 
JAN1N753A 


1902-0063 
1901-0040 
0360-1334 
1854-0073 
00105-8002 
00105-8001 


00105-6007 


0160-2055 
CV31D350 


М39003-01-3026 


0160-2326 
0160-2188 
CM10ED270G03 


0140-0208 
0163-0145 
9100-2430 
0757-0948 
0757-0918 
0757-0937 
0757-0941 
0757-0900 
0757-0954 
0757-0962 
0757-0956 
0757-0910 
RCR20G4R7JS 


0757-0898 
2100-2060 
2100-1984 


(6) 
DESCRIPTION 


RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 

RESISTOR VARIABLE 
RESISTOR,FIXED,FILM 

RESISTOR VARIABLE 
RESISTOR,FIXED,FILM 
SEMICONDUCTOR DEVICE 1902-0049 
FSCM 28480 

SEMICONDUCTOR DEVICE 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 
TERMINAL,STUD 

TRANSISTOR 

TRANSFORMER, ELECTRICAL 
TRANSFORMER,POWER, STEP-DOWN 


CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
CONSISTING OF 


CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELELCTRIC 
CAPACITOR,VARIABLE,CERAMIC DIELEC- 
TRIC 0121-0046 FSCM 28480 
CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 0180- 
0160 FSCM 28480 
CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 
CAPACITOR ELECTRICAL 
CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 0160- 
0178 FSCM 28480 
CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 
CAPACITOR, ELECTRICAL 
COIL,ELECTRICAL 

RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED.COMP 0698-0001 FSCM 


RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND 
RESISTOR VARIABLE 


—— ый ОД dk de са (уу -а а E 
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SECTION II 


ILLUSTRATIO! 


(a) 
FIG 


NO. 


(b) 
ТЕМ SMR 
NO.| CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5961 -00-911-9275 
5961 -00-998-1923 
5961 -00-985-9073 
5961 -00-931-7024 


Not Assigned 


(4) 


PART 
NUMBER 


1901-0049 
1854-0023 
1854-0039 
1854-0020 


00105-6013 


TM 9-4931-497-34P 
REPAIR PARTS LIST 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


SEMICONDUCTOR DEVICE 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


OSCILLATOR ASSEMBLY 5MHZ 


SECTION III 


STOCK NUMBER 


5910-00-018-8766 
5940-00-056-5560 
5961-00-060-8638 
5365-00-061-2906 
5905-00-064-5739 
5910-00-065-8653 
5910-00-069-0362 
5970-00-072-1625 
5910-00-075-9238 
5950-00-086-9260 
5905-00-102-5691 
5905-00-102-5693 
5905-00-102-5693 
5905-00-102-5693 
5905-00-102-5704 
5905-00-102-5705 
5905-00-102-5705 
5905-00-102-5706 
5905-00-102-5706 
5905-00-102-5706 
5905-00-102-8021 
5905-00-102-8021 
5905-00-102-8022 
5905-00-102-8022 
5905-00-102-8023 
5905-00-102-8024 
5905-00-102-8024 
5905-00-102-8025 
5905-00-102-8025 
5905-00-103-1491 
5905-00-103-1491 
5905-00-110-0861 
5905-00-110-0863 
5905-00-110-0864 
5905-00-110-0864 
5905-00-110-0865 
5905-00-113-3613 
5905-00-116-1059 
5905-00-126-6705 
5310-00-134-3912 
5920-00-137-8939 
5950-00-138-1313 
5950-00-138-1314 
5910-00-138-1316 
5910-00-138-1318 
5910-00-138-1319 
5910-00-138-1321 
5910-00-138-1322 
5910-00-138-1323 
5910-00-138-1324 
5910-00-138-1324 
5910-00-138-1324 
5910-00-138-1326 
5950-00-138-1364 
5950-00-138-1364 
5905-00-138-3402 
5905-00-138-3408 
5905-00-138-3410 
5961-00-138-5085 
5905-00-139-2305 
5955-00-139-9972 
5910-00-144-4383 
5950-00-180-4042 
5950-00-180-4042 
5950-00-189-6268 
5905-00-194-0365 
5905-00-195-3497 
5910-00-211-1611 
5910-00-211-1611 
6150-00-223-7495 
5905-00-225-2056 
5905-00-225-2057 
5905-00-225-2057 
5905-00-225-2061 
5905-00-225-2062 
5999-00-228-5980 
5910-00-234-9817 
5905-00-244-7198 
5905-00-244-7252 
5905-00-244-7252 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


TM 9-4931-497-34P 


NATIONAL STOCK NUMBER CROSS-REFERENCED TO FIGURE AND ITEM NUMBER 
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FIG. 


ITEM 


15 
75 
25 

5 
63 
29 
21 
41 
37 
99 
59 
47 
15 
49 
25 
43 


STOCK NUMBER 


5905-00-244-7253 
5905-00-244-7253 
5905-00-244-7254 
5905-00-244-7258 
5961-00-246-2429 
5970-00-251-6372 
5910-00-255-3739 
5905-00-256-8993 
5950-00-260-0108 
5950-00-260-0119 
5905-00-348-2713 
5905-00-348-2713 
5935-00-400-4177 
5940-00-401-3643 
5910-00-403-2448 
5910-00-403-8872 
5910-00-403-8872 
5910-00-403-8872 
5910-00-409-7700 
5310-00-410-2926 
6625-00-412-1209 
5961-00-412-4340 
5961-00-412-4340 
5999-00-415-5362 
5935-00-421-2774 
5910-00-431-3956 
5905-00-432-0423 
6625-00-434-3248 
6625-00-439-2639 
6625-00-439-2664 
5950-00-451-7471 
6625-00-453-5017 
6625-00-453-5018 
5910-00-469-2823 
5910-02-469-2852 
6140-00-469-4499 
5910-00-472-5006 
5935-00-477-1147 
5910-00-477-5023 
5961-00-480-6871 
5930-00-480-9627 
5905-00-481-8279 
5905-00-481-8280 
5905-00-482-0548 
5905-00-482-0549 
5905-00-482-0549 
5905-00-482-0549 
5905-00-482-0549 
5910-00-494-4658 
5910-00-494-4658 
5905-00-494-5068 
5935-00-497-5630 
5910-00-542-2010 
5910-00-626-9499 
5910-00-689-8751 
5910-00-689-8751 
5910-00-689-8751 
5910-00-725-0495 
5910-00-728-4973 
5910-00-752-4172 
5961-00-752-6121 
5955-00-758-1562 
5910-00-772-6726 
5910-00-772-6728 
5910-00-784-0927 
5950-00-809-4071 
5910-00-809-5484 
5910-00-809-5484 
5950-00-820-9760 
5950-00-845-6927 
5950-00-845-6927 
5910-00-850-2141 
6625-00-850-2241 
5910-00-850-3498 
5910-00-850-3498 
5950-00-851-0070 
5950-30-851-0090 
5910-00-851-3731 
5905-00-851-4065 
5910-00-852-2657 


FIG. 
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ITEM 


65 
45 
39 
37 


SECTION III 


TM 9-4931-497-34P 


NATIONAL STOCK NUMBER CROSS-REFERENCED TO FIGURE AND ITEM NUMBER - - CONTINUED 


STOCK NUMBER FIG. ITEM STOCK NUMBER FIG. ITEM 
5910-00-852-2987 6 13 5905-00-935-8475 2 ХА 
5905-00-858-6501 4 17 5905-00-935-8476 2 69 
5905-00-858-6501 5 19 5905-00-935-8476 3 47 
5905-00-858-6799 4 13 5905-00-935-8478 2 45 
5910-00-858-8865 2 15 5905-00-935-8478 3 53 
5905-00-858-8889 2 73 5905-00-935-8478 7. 61 
5950-00-865-9044 2 35 5905-00-935-8479 2 41 
5920-00-881-4636 1 35 5905-00-935-3479 3 39 
5910-00-891-4246 8 11 5905-00-935-8480 1 57 
5935-00-893-0749 1 27 5905-00-935-8481 3 65 
5910-00-893-1261 3 29 5355-00-939-0497 1 47 
5970-00-900-4985 1 43 5961-00-951-1505 5 23 
5910-00-91 1-9271 2 5 5961-00-954-6100 2 93 
5961-00-911-9275 8 51 5961-00-961-3862 1 21 
5910-00-914-2623 2 13 4935-00-961-9604 1 7 
5910-00-91 4-2623 8 17 5961-00-962-5213 5 29 
5910-00-914-4733 2 25 5961-00-965-5917 2 85 
5940-00-920-8971 1 73 5961-00-965-5917 3 91 
6625-00-922-3617 1 71 5961-00-965-5917 4 21 
5910-00-924-9758 2 9 5961-00-965-5917 7 75 
5961-00-927-2851 7 79 5905-00-974-6084 4 15 
5910-00-929-4725 3 27 5961-00-976-4893 1 81 
5910-00-929-4725 5 7 5930-00-977-1760 1 67 
5961-00-931-6995 2 83 5905-00-981-5340 2 57 
5961-00-931-6995 3 89 5961-00-985-9073 1 77 
5961 -00-931-7024 1 79 5961-00-985-9073 8 55 
5961-00-931-7024 8 57 5935-00-988-7758 1 29 
5950-00-932-2727 2 37 5905-00-989-2814 3 77 
5905-00-935-8466 1 59 5905-00-989-2814 8 29 
5905-00-935-8466 2 75 5961-00-990-5369 2 97 
5905-00-935-8466 3 49 5961-00-990-5369 3 95 
5905-00-935-8466 7 51 5961-00-990-5369 5 27 
5905-00-935-8466 8 25 5905-00-994-8480 5 21 
5905-00-935-8469 8 45 5905-00-998-1825 7 55 
5905-00-935-8470 1 61 5905-00-998-1826 6 17 
5905-00-935-8470 2 39 5905-00-998-1906 7 65 
5905-00-935-8470 3 37 5961-00-998-1923 2 99 
5905-00-935-8470 5 9 5961-00-998-1923 6 37 
5905-00-935-8470 6 31 5961-00-998-1923 8 53 
5905-00-935-8470 8 33 4931-01-023-8078 7. 3 
5905-00-935-8472 6 29 4931-01-023-8079 5 3 
5905-00-935-8473 7 57 4931-01-023-8080 2 3 
5905-00-935-8474 2 55 4931-01-023-8081 3 3 
5905-00-935-8474 6 19 4931-01-024-6968 4 3 

PART NUMBER CROSS-REFERENCE TO FIGURE AND ITEM NUMBER 

PART FIG. ITEM PART FIG. ITEM 

NUMBER FSCM NO. NO. NUMBER FSCM NO. NO. 
CMO6FD302F03 81349 2 29 00105-8004 28480 7 41 
CM10ED270G03 81349 8 15 00105-8005 28480 7 43 
CM10ED330G03 81349 7. 17 0122-0011 28480 7 29 
CM10ED330G03 81349 7 33 0140-0154 28480 2 25 
CM10ED390G03 81349 7 37 0140-0170 28480 3 5 
CM10ED470G03 81349 2 2 0140-0178 28480 2 9 
CV31D350 81349 2 19 0140-0179 28480 2 5 
CV31D350 81349 7 3 0140-0180 28480 2 31 
CV31D350 81349 8 7 0140-0180 28480 3 1 
JAN1N753A 81349 7 7 0140-0208 28480 2 3 
JAN2N708 81349 2 93 0140-0208 28480 8 7 
MS3106F14S5S 96906 1 3 0140-0220 28480 3 21 
M39003-01-3026 81349 8 9 0140-0221 28480 2 7 
RCR20G4R7JS 81349 8 43 0140-0228 28480 3 9 
RDM15F101G3C 00853 2 1 0140-0231 28480 2 23 
RNC55K5110FS 81349 2 ri 0140-0235 28480 3 25 
RNC55K5110FS 81349 4 1 0150-0050 28480 6 1 
RNC55K5112FS 81349 3 6 0150-0093 28480 4 5 
00105-6002 28480 1 55 0150-0122 28480 6 3 
00105-6005 28480 7 5 0160-0127 28480 3 7 
00105-6006 28480 6 3 0160-0127 28480 3 9 
00105-6007 28480 8 3 0160-0145 23480 8 9 
00105-6009 28480 7 7 0160-0161 28480 2 5 
00105-6010 28480 7 3 0160-0163 28480 3 29 
00105-6013 28480 9 3 0160-0174 28480 3 23 
00105-6017 28480 2 3 0160-0194 28480 3 3 
00105-6018 28480 3 3 0160-0212 28480 7 25 
00105-6026 28480 5 3 0160-0301 28480 3 7 
00105-6029 28480 4 3 0160-0763 28480 7 35 
00105-8001 28480 74 83 0160-2055 28480 7 1 
00105-8002 28480 p 81 0160-2055 28480 8 5 


3-2 


TM 9-4931-497-34P 


PART NUMBER CROSS-REFERENCE TO FIGURE AND ITEM NUMBER - - CONTINUED 


PART FIG. ITEM PART FIG. ITEM 
NUMBER FSCM NO. NO. NUMBER FSCM NO. NO. 
0160-2188 28480 8 13 0757-0939 28480 6 25 
0160-2326 28480 8 11 0757-0940 28480 2 4 
0160-2437 28480 1 15 0757-0940 28480 3 39 
0160-2668 28480 7 23 0757-0941 28480 4 19 
0160-2669 28480 7 13 0757-0941 28480 7 53 
0160-2670 28480 7 15 0757-0941 28480 8 3 
0160-2671 28480 6 5 0757-0942 28480 2 81 
0160-2671 28480 7 9 0757-0942 28480 3 5 
0160-2671 28480 7 27 0757-0944 28480 2 65 
0160-2672 28480 6 7 0757-0944 28480 3 45 
0160-3025 28480 7 21 0757-0946 28480 3 79 
0160-3036 28480 13 0757-0946 28480 3 8 
0160-3043 28480 17 0757-0947 28480 3 55 
0180-0100 28480 6 9 0757-0948 28480 1 59 
0180-0218 28480 7 19 0757-0948 28480 2 75 
0340-0019 28480 73 0757-0948 28480 3 49 
0340-0037 28480 75 0757-0948 28480 7 5 
0340-0039 28480 41 0757-0948 28480 8 25 
0360-1334 28480 7 77 0757-0950 28480 3 65 
0370-0104 28480 47 0757-0952 28480 1 57 
0410-0040 28480 33 0757-0954 28480 7 69 
0440-0055 28480 69 0757-0954 28480 8 35 
05061-8005 28480 2 89 0757-0955 28480 2 57 
05061-8005 28480 3 97 0757-0956 28480 8 39 
05061-8006 28460 2 87 0757-0957 28480 2 59 
05061-8007 28480 2 91 0757-0958 28480 2 67 
05061-8008 28480 3 99 0757-0962 28480 8 37 
0698-3156 28480 4 15 0757-0963 28480 2 61 
0721-0025 28480 7 59 0757-0966 28480 3 67 
0757-0346 28480 7 65 0757-0968 28480 3 71 
0757-0441 28480 4 13 0757-0976 28480 2 63 
0757-0473 28480 5 2 0757-0976 28480 3 43 
0757-0474 28480 2 73 0757-0976 28480 4 9 
0757-0893 28480 2 43 0757-0976 28480 6 27 
0757-0893 28480 3 4 0812-0006 28480 5 17 
0757-0897 28480 2 49 0837-0035 28480 6 33 
0757-0898 28480 8 45 07A-9C 28480 3 101 
0757-0900 28480 1 6 07A-9F 28480 3 35 
0757-0900 28480 2 39 114B-16A 28480 1 9 
0757-0900 28480 3 37 200-0076 28480 1 43 
0757-0900 28480 5 9 200-0080 28480 1 81 
0757-0900 28480 6 3 200-0087 28480 1 21 
0757-0900 28480 8 33 200-0092 28480 1 1 
0757-0904 28480 6 29 205-0007 28480 1 51 
0757-0906 28480 3 87 205-0008 28480 1 39 
0757-0908 28480 3 83 205-0036 28480 1 65 
0757-0909 28480 7 57 250-0102 28480 1 29 
0757-0910 28480 8 41 250-0257 28480 4 7 
0757-0912 28480 3 85 250-0901 28480 1 25 
0757-0912 28480 5 15 251-0111 28480 1 27 
0757-0915 28480 3 59 251-1636 28480 7: 45 
0757-0916 28480 2 55 410-0052 28480 1 5 
0757-0916 28480 6 19 420-0019 28480 1 3 
0757-0918 28480 3 63 853-0001 28480 5 29 
0757-0918 28480 8 27 853-0024 28480 5 31 
0757-0920 28480 2 77 854-0003 28480 2 97 
0757-0921 28480 2 51 854-0003 28480 3 95 
0757-0922 28480 2 79 854-0003 28480 5 27 
0757-0922 28480 6 23 854-0020 28480 1 79 
0757-0923 28480 6 17 854-0020 28480 8 57 
0757-0924 28480 2 47 854-0023 28480 2 99 
0757-0924 28480 6 15 854-0023 28480 6 37 
0757-0924 26480 7 49 1854-0023 28480 8 53 
0757-0926 28480 3 69 854-0039 28480 1 77 
0757-0926 28480 5 13 854-0039 28480 8 55 
0757-0927 28480 3 57 854-0073 28480 7 79 
0757-0928 28480 3 73 855-0056 28480 2 95 
0757-0929 28480 2 53 855-0056 28480 3 93 
0757-0929 28480 5 11 901-0026 28480 5 25 
0757-0930 28480 2 69 901-0028 28480 5 23 
0757-0930 28480 3 47 901-0040 28480 2 85 
0757-0931 28480 7 55 901-0040 28480 3 91 
0757-0934 28480 3 75 901-0040 28480 4 21 
0757-0936 28480 2 45 901-0040 28480 7 75 
0757-0936 28480 3 53 901-0049 28480 8 51 
0757-0936 28480 7 61 902-0063 28480 7 73 
0757-0937 28480 3 77 902-3125 28480 2 83 
0757-0937 28480 8 29 902-3125 28480 3 89 
0757-0938 28480 4 17 92P22352 56289 3 27 
0757-0938 28480 5 19 92P22352 56289 5 7 


3-3 


TM 9-4931-497-34P 


PART NUMBER CROSS-REFERENCE TO FIGURE AND ITEM NUMBER - CONTINUED 


PART FIG. ITEM PART FIG. ITEM 
NUMBER FSCM NO. NO. NUMBER FSCM NO. NO. 
2100-1738 28480 7 63 5040-4528 28480 1 37 
2100-1984 28480 8 49 5060-0049 28480 1 19 
2100-2060 28480 8 47 5060-0630 28480 1 71 
2100-2216 28480 7 67 5060-0774 28480 1 49 
2100-2224 28480 6 21 5080-0049 28480 7 47 
2100-2425 28480 1 63 9100-2430 28480 1 23 
2110-0254 28480 6 35 9100-2430 28480 8 23 
2950-0040 28480 1 53 9140-0019 28480 7 39 
3101-0033 28480 1 67 9140-0072 28480 3 33 
342014 75915 1 35 9140-0107 28480 2 35 
5C50 56289 2 7 9140-0118 28480 2 37 
5C50 56289 3 5 9140-0129 28480 2 33 
5C50 56289 5 5 9140-0129 28480 3 31 
5000-0230 28480 1 45 
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